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Defeflus exigui Lunaris Obfervationes ,Grenovici ha¬ 
bit* Junii 1 6. 1684 p' m > n.feq. a Johanne Flam- 
fteedio, Math. Reg. 

D Ifficillima fuerit parvae hujus Eclipfis obfervatio, 
propter obliquam luntz in umbram terrse Inciden- 
tiam, Umbraeque ipfius tenuit&tem, per quam limbum 
Luna , media etiam EclipJ? } iatis diftinde cernere potui- 
mus. Partes dUfmetri tunc ab umbra vera deficientes, 
propter confufos ejus terminos accurate definire non Ii- 
cuit. Diftantiam ergo coepi inter cufpides male definitos, 
circa medium defedus, equa didae partes facile deduci 
poflint, & cum erroris minore periculo Coelum habuimus 
toto tempore Eclipfis fatis ferenura. Obfervata fic fe ha- 
bent. 
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